Site No 

| Samp No 


Location 

CAS NO 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-36-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7782-49-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-02-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-98-7 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-96-5 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-92-1 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-97-6 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-38-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-47-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-66-6 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-62-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-96-5 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-92-1 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-50-8 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-48-4 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-62-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-39-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-22-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 


SJLP 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-0928 15-11 


SJ4C 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-0928 15-11 


SJ4C 

7440-50-8 

R9080515 

SJ4C-0928 15-11 


SJ4C 

7440-48-4 

R9080515 

SJ4C-0928 15-11 


SJ4C 

7440-47-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-97-6 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-28-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-41-7 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7782-49-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-02-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-092815-11 


SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 


SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 


SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 


SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 


SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 


SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7439-89-6 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 


SJMC 

7440-38-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 


SJMC 

7440-36-0 

R9080515 

SJMC-092815-11 


SJMC 

7440-66-6 

R9080515 

SJ4C-092815-11 


SJ4C 

7440-09-7 


1805174 


ED 000792 00000322-00001 



R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-28-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-0928 15-12 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-62-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-22-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7782-49-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-39-3 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-62-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-39-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-38-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-36-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7429-90-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-47-3 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7439-95-4 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-39-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7782-49-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-02-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-41-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-39-3 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-38-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-36-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-41-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-89-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-02-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-92-1 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-50-8 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-48-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-43-9 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-95-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-70-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7429-90-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7429-90-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-97-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-28-0 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-09-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-97-6 


1805174 


ED 000792 00000322-00002 



R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-36-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-09-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-95-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-70-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-98-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-66-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-62-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-96-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-92-1 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-50-8 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-48-4 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-89-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-70-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7782-49-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7782-49-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

440-48-4 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-47-3 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-43-9 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-41-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-28-0 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-89-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-62-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7429-90-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-23-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-09-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-95-4 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

!7439-89-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-70-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7429-90-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-39-3 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-92-1 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-43-9 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-41-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-39-3 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-38-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-36-0 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-02-0 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-22-4 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-96-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7782-49-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-50-8 


1805174 


ED 000792 00000322-00003 



R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-38-2 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-36-0 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-23-5 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-09-7 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-95-4 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7440-66-6 

R9080515 

SJSR-092815-11 

SJSR 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7429-90-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-23-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-09-7 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-95-4 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-47-3 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7429-90-5 


1805174 


ED 000792 00000322-00004 



R9080515 

SJMH-0928 15-11 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-0928 15-11 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-97-6 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-97-6 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-092815-11 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-98-7 


1805174 


ED 000792 00000322-00005 



R9080515 

SJMH-0928 15-12 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-0928 15-12 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-96-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-02-0 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-92-1 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-50-8 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-48-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-47-3 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-70-2 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-22-4 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7782-49-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-02-0 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-98-7 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-62-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-50-8 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-48-4 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-36-0 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-23-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-09-7 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-95-4 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-89-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-89-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-92-1 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7439-89-6 
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R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-092815-12 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-23-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-28-0 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7439-95-4 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-41-7 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-97-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-97-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-98-7 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7439-92-1 

R9080515 

SJMC-092815-11 

SJMC 

7440-50-8 

R9080515 

SJ4C-092815-11 

SJ4C 

7440-09-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7440-38-2 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-98-7 

R9080515 

SJLP-092815-11 

SJLP 

7439-96-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7439-92-1 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

17439-96-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7429-90-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-36-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-62-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

17782-49-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-02-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-98-7 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-43-9 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-41-7 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-41-7 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-38-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-96-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-48-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-47-3 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-43-9 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-41-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-39-3 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-97-6 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-50-8 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-39-3 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-36-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-48-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-09-7 
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R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7439-95-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7439-89-6 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7440-22-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-38-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7440-23-5 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7440-09-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7439-95-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7440-22-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7782-49-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7440-02-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7439-98-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-50-8 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-89-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 


7440-66-6 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-92-1 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-50-8 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-48-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-47-3 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-43-9 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-62-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-95-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-66-6 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-70-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7429-90-5 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7440-66-6 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7440-62-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7440-28-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 


7439-92-1 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-09-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-23-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7782-49-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-02-0 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-98-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-96-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-41-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-39-3 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-28-0 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-36-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 


7439-92-1 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-23-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-09-7 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-95-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7439-89-6 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 


7440-70-2 
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R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-28-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-22-4 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-38-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-02-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-09-7 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-02-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-98-7 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-43-9 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-41-7 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-39-3 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-97-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-36-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-39-3 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-98-7 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-92-1 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-50-8 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-38-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-36-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-48-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-38-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-62-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-70-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7429-90-5 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-92-1 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-50-8 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-48-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7782-49-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-95-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-28-0 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-22-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7782-49-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-48-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-47-3 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-43-9 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-41-7 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-62-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-98-7 
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R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-09-7 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-66-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-92-1 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-50-8 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-48-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-43-9 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-95-4 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-89-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-97-6 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-97-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7439-89-6 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7440-70-2 

R9080515 

SJMC-093015-11 

SJMC 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-22-4 
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R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-50-8 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-50-8 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-62-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-28-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-70-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7429-90-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7429-90-5 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-62-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-28-0 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-66-6 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7782-49-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7440-02-0 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7439-98-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-97-6 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-97-6 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7439-97-6 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-66-6 


1805174 


ED 000792 00000322-00011 



R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-36-0 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-23-5 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-09-7 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-95-4 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7439-89-6 

R9080515 

SJLP-093015-11 

SJLP 

7440-70-2 

R9080515 

SJSR-093015-11 

SJSR 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-98-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-95-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-98-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-96-5 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-41-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-39-3 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-38-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7782-49-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-66-6 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-96-5 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-92-1 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-50-8 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-48-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-36-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-36-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-41-7 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-62-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-28-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-22-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7782-49-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-02-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-02-0 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-43-9 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-89-6 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-39-3 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-38-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-70-2 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-39-3 
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R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-02-0 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-98-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-96-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-41-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-39-3 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-22-4 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-23-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7439-97-6 

R9080515 

SJMH-093015-11 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-47-3 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-38-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-36-0 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-66-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-62-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-28-0 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-92-1 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7782-49-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-48-4 

R9080515 

SJ4C-093015-11 

SJ4C 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-43-9 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-09-7 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-95-4 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7439-89-6 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-70-2 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7429-90-5 

R9080515 

SJMH-093015-12 

SJMH 

7440-50-8 
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Analyte 

Total Or Disolved 

Result | Result Units 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.049 ug/L 

Selenium 

T 

1.4ug/L 

Nickel 

T 

19 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.3 ug/L 

Manganese 

T 

670 ug/L 

Lead 

T 

23 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Arsenic 

T 

6,9ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

3.8ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

3. lug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

12 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.44 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3.4ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.43 ug/L 

Vanadium 

T 

52 ug/L 

Barium 

T 

470 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Silver T 

0.12ug/L 

Copper 

T 

36 ug/L 

Cobalt 

T 

14 ug/L 

Chromium 

T 

22 ug/L 

Cadmium 

T 

0.34ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.66 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

3.2 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2 ug/L 

Magnesium 

T 

41000 ug/L 

Iron 

T 

77000 ug/L 

Calcium 

T 

200000 ug/L 

Aluminum 

T 

98000 ug/L 

Beryllium 

T 

2.3 ug/L 

Mercury 

T 

0.21ug/L 

Potassium 

T 

22000 ug/L 

Iron 

T 

31000ug/L 

Calcium 

T 

87000 ug/L 

Arsenic 

T 

8.8 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

38 ug/L 

Potassium 

T 

9200 ug/L 
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Thallium, Dissolved 

D 

0.11 ug/L 

Sodium 

T 

46000 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0,091ug/L 

Cadmium 

T 

1.9 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.6 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

98 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

23 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Barium, Dissolved 

D 

120 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.5 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Aluminum 

T 

40000 ug/L 

Chromium 

T 

34ug/L 

Cadmium 

T 

0.59 ug/L 

Magnesium 

T 

18000 ug/L 

Barium 

T 

650 ug/L 

Zinc 

T 

91 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

1.2 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

10 ug/L 

Beryllium 

T 

0.65 ug/L 

Barium 

T 

230 ug/L 

Arsenic 

T 

2.8 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

3.7ug/L 

Beryllium 

T 

3.6ug/L 

Iron 

T 

7600 ug/L 

Nickel 

T 

11 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.2 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.17ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Magnesium 

T 

10000 ug/L 

Calcium 

T 

60000 ug/L 

Aluminum 

T 

9700 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

90 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Thallium 

T 

0.2ug/L 

Silver 

T 

O.lug/L 

Thallium 

T 

0.33 ug/L 

Potassium 

T 

4600 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 
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Sodium 

T 

76000 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Sodium 

T 

30000ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

30000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

7800 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

53000 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.5 ug/L 

Zinc 

T 

52ug/L 

Vanadium 

T 

29 ug/L 

Manganese 

T 

360 ug/L 

Lead 

T 

13 ug/L 

Copper 

T 

20 ug/L 

Cobalt 

T 

7.7 ug/L 

Chromium 

T 

12 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

29 ug/L 

Calcium 

T 

74000 ug/L 

Selenium 

T 

1.1 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.62 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.24ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Iron 

T 

17000 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1-9 ug/L 

Aluminum 

T 

22000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

39000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3200 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

9500 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

91 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

65000ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

200 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

110 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Cadmium 

T 

0.18ug/L 

Beryllium 

T 

1.2ug/L 

Barium 

T 

300 ug/L 

Arsenic 

T 

4.5 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

2.7 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

4 ug/L 

Selenium 

T 

0.77 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.3 ug/L 
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Arsenic, Dissolved 

D 

1.2ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Sodium 

T 

39000 ug/L 

Potassium T 

6400 ug/L 

Magnesium T 

14000 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

3.6ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.8 ug/L 

Silver 

T 

0.32ug/L 

Zinc 

T 

280 ug/L 

Calcium 

T 

llOOOOug/L 

Aluminum 

T 

59000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

54000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

6400 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

16000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

260 ug/L 

Thallium 

T 

0.92 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.91ug/L 

Selenium 

T 

3.4ug/L 

Nickel 

T 

67 ug/L 

Chromium 

T 

67 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

26000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

46000 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

130000 ug/L 

Zinc 

T 

280 ug/L 

Vanadium 

T 

150 ug/L 

Selenium 

T 

3.4ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

1.4ug/L 

Manganese 

T 

3900 ug/L 

Lead 

T 

66 ug/L 

Copper 

T 

130ug/L 

Cobalt 

T 

57 ug/L 

Mercury 

T 

0.22ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

3.6 ug/L 

Silver 

T 

0.33 ug/L 

Vanadium 

T 

150 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

74000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

23000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

39000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

96000ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

140000 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

9.3 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.15ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.21ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

120ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

59000 ug/L 
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Thallium, Dissolved 

D 

1.2ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.42 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

3.6ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

75 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.6 ug/L 

Cadmium 

T 

1.9 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

66ug/L 

Chromium 

T 

67 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

52 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

84ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

1.5 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

8.9 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

1400 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

13 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

2700 ug/L 

Lead 

T 

67 ug/L 

Thallium 

T 

0.94 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Zinc 

T 

28 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

120000 ug/L 

Nickel 

T 

66 ug/L 

Beryllium 

T 

12 ug/L 

Manganese 

T 

3900 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

15000 ug/L 

Barium 

T 

1600 ug/L 

Arsenic 

T 

13 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

310ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

150 ug/L 

Copper 

T 

130 ug/L 

Cobalt 

T 

56 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.1 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

38 ug/L 

Potassium 

T 

22000 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

160 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

88 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.55 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

14000 ug/L 

Vanadium 

T 

16 ug/L 

Arsenic 

T 

13 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

2.2ug/L 

Barium 

T 

1500ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.3 ug/L 
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Manganese, Dissolved 

D 

1900 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

37 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

920ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

8.1 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Molybdenum 

T 

1.1 ug/L 

Thallium 

T 

O.lug/L 

Manganese 

T 

240 ug/L 

Nickel 

T 

6.8ug/L 

Molybdenum 

T 

1.5 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0.19 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

73 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

29 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

40 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

5.8 ug/L 

Magnesium 

T 

40000 ug/L 

Lead 

T 

6.8 ug/L 

Copper 

T 

11 ug/L 

Cobalt 

T 

4.2 ug/L 

Chromium 

T 

7.4 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

68000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

890 ug/L 

Beryllium 

T 

12 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

5.7 ug/L 

Sodium 

T 

76000 ug/L 

Silver 

T 

0.18ug/L 

Selenium 

T 

1.6ug/L 

Nickel 

T 

28 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

3.5 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

270 ug/L 

Vanadium 

T 

79 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

16 ug/L 

Cobalt 

T 

22 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 ug/L 

Sodium 

T 

54000 ug/L 

Potassium 

T 

12000ug/L 

Magnesium 

T 

26000 ug/L 

Iron 

T 

46000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

llOOOug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

83000 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

8.8 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

550ug/L 

Iron 

T 

75000 ug/L 
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Calcium 

T 

200000 ug/L 

Aluminum 

T 

96000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

74000 ug/L 

Cadmium 

T 

O.llug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

44000 ug/L 

Thallium 

T 

0.55 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

9600 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15ug/L 

Mercury 

T 

0.08ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08ug/L 

Zinc 

T 

130 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.4 ug/L 

Manganese 

T 

llOOug/L 

Lead 

T 

35 ug/L 

Copper 

T 

55 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3800 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.2 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.4 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

3.7 ug/L 

Lead 

T 

6.4ug/L 

Manganese 

T 

160 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

33 ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Vanadium 

T 

68 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.58ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

2.7 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.4 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Beryllium 

T 

0.56 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.1 ug/L 

Manganese 

T 

200 ug/L 

Cobalt 

T 

3.5 ug/L 

Chromium 

T 

7.2 ug/L 

Cadmium 

T 

0.5 ug/L 

Beryllium 

T 

0.53 ug/L 

Barium 

T 

170 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.1 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

76 ug/L 

Antimony 

T 

0.4 ug/L 

Cobalt 

T 

5.7 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Sodium 

T 

29000 ug/L 

Potassium 

T 

4200 ug/L 
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Magnesium 

T 

9500 ug/L 

Iron 

T 

7600 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Arsenic 

T 

2.7 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

40000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2800 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

10000 ug/L 

Silver 

T 

O.lug/L 

Selenium 

T 

0.59ug/L 

Nickel 

T 

6.2 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.4ug/L 

Copper 

T 

9.7 ug/L 

Iron 

T 

7800 ug/L 

Zinc 

T 

110 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.3 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.19 ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.3 ug/L 

Magnesium 

T 

12000 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

2.8 ug/L 

Calcium 

T 

67000 ug/L 

Aluminum 

T 

10000 ug/L 

Zinc 

T 

41 ug/L 

Vanadium 

T 

27 ug/L 

Thallium 

T 

0.13 ug/L 

Lead 

T 

9.7 ug/L 

Potassium 

T 

4600 ug/L 

Sodium 

T 

39000 ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0,58ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

2.6 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.6 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

1.7 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

86 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

38000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2600 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

10000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

17ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

63000 ug/L 
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Thallium 

T 

0.49 ug/L 

Silver 

T 

0.17 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

l.lug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

1.4ug/L 

Potassium 

T 

10000 ug/L 

Nickel 

T 

26 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.8ug/L 

Cadmium 

T 

0.51 ug/L 

Beryllium 

T 

2.7 ug/L 

Barium 

T 

490 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2.2 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

1.2ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3.2 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.4ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.19ug/L 

Arsenic 

T 

9.7 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

2.1 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

66000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

47 ug/L 

Manganese 

T 

770 ug/L 

Lead 

T 

30 ug/L 

Copper 

T 

42 ug/L 

Cobalt 

T 

17 ug/L 

Selenium 

T 

1.6 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

2.9 ug/L 

Magnesium 

T 

24000 ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

0,36ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.64 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.18ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Chromium 

T 

29 ug/L 

Vanadium 

T 

16 ug/L 

Sodium 

T 

50000 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Selenium 

T 

1.4ug/L 

Nickel 

T 

25 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.7 ug/L 
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Manganese 

T 

760ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3600 ug/L 

Zinc 

T 

24ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

48000 ug/L 

Thallium 

T 

O.lug/L 

Lead 

T 

6.6ug/L 

Copper 

T 

10 ug/L 

Cobalt 

T 

4.1 ug/L 

Chromium 

T 

6.6ug/L 

Cadmium 

T 

0.5 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

7.6 ug/L 

Lead 

T 

29 ug/L 

Copper 

T 

41 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

13000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

17 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

75000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

24 ug/L 

Zinc 

T 

110 ug/L 

Vanadium 

T 

63 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Silver 

T 

0.16ug/L 

Chromium 

T 

10 ug/L 

Cobalt 

T 

16 ug/L 

Chromium 

T 

27 ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Iron 

T 

41000 ug/L 

Calcium 

T 

97000 ug/L 

Aluminum 

T 

49000 ug/L 

Thallium 

T 

0.43 ug/L 

Cobalt 

T 

6.8ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

lug/L 

Silver 

T 

O.lug/L 

Selenium 

T 

0.81 ug/L 

Nickel 

T 

10 ug/L 

Molybdenum 

T 

2 ug/L 

Manganese 

T 

280 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

24 ug/L 

Copper 

T 

16 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

75000 ug/L 

Chromium 

T 

12 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

2.8ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

2. lug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 
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Selenium, Dissolved 

D 

0.59ug/L 

Cadmium 

T 

0.5ug/L 

Lead 

T 

12ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.9ug/L 

Copper 

T 

14ug/L 

Barium 

T 

240ug/L 

Arsenic T 

4,6ug/L 

Antimony T 

0.4ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

3ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2.2ug/L 

Thallium 

T 

0.18ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.06ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.5ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Sodium 

T 

45000 ug/L 

Potassium 

T 

6200 ug/L 

Magnesium 

T 

20000 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

16000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

17 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

1.7 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.23 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.2ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Calcium 

T 

54000 ug/L 

Aluminum 

T 

9700 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

93 ug/L 

Vanadium 

T 

18ug/L 

Thallium 

T 

O.lug/L 

Zinc 

T 

27 ug/L 

Selenium 

T 

0.64 ug/L 

Nickel 

T 

6 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.8ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.14ug/L 

Mercury 

T 

0.08ug/L 

Arsenic 

T 

2.7 ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Iron 

T 

16000 ug/L 

Calcium 

T 

81000ug/L 

Aluminum 

T 

20000 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

45000ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

2.8ug/L 
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Barium 

T 

180ug/L 

Vanadium 

T 

31ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

29000ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

2200 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

7600 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

39 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

50000 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3100ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

1.9 ug/L 

Magnesium 

T 

14000 ug/L 

Molybdenum 

T 

1.8 ug/L 

Manganese 

T 

250 ug/L 

Beryllium 

T 

0.84ug/L 

Barium 

T 

220 ug/L 

Arsenic 

T 

3.8 ug/L 

Selenium 

T 

0.75 ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

4.7 ug/L 

Silver 

T 

0.1 ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

1.8 ug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.3 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

2.5 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.21ug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Sodium 

T 

42000 ug/L 

Beryllium 

T 

0.96 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 ug/L 

Cadmium 

T 

0.5 ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

1.9ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

0.1 ug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.74 ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

2.1 ug/L 

Nickel 

T 

8.7 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Iron 

T 

13000 ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

100 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.3 ug/L 

Calcium 

T 

73000 ug/L 

Aluminum 

T 

16000 ug/L 

Cadmium 

T 

0.5 ug/L 

Beryllium 

T 

2.6ug/L 

Barium 

T 

480 ug/L 
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Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Sodium 

T 

51000ug/L 

Potassium 

T 

5600ug/L 

Nickel, Dissolved 

D 

3.2ug/L 

Molybdenum, Dissolved 

D 

2.2ug/L 

Manganese, Dissolved 

D 

15 

ug/L 

Beryllium, Dissolved 

D 

0.15 

ug/L 

Barium, Dissolved 

D 

llOug/L 

Silver, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Antimony, Dissolved 

D 

0.4ug/L 

Mercury 

T 

0.08 ug/L 

Sodium, Dissolved 

D 

48000 ug/L 

Potassium, Dissolved 

D 

3700 ug/L 

Magnesium, Dissolved 

D 

13000 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

520 ug/L 

Calcium, Dissolved 

D 

75000 ug/L 

Mercury, Dissolved 

D 

0.08 ug/L 

Zinc 

T 

48 ug/L 

Arsenic, Dissolved 

D 

1.5 

ug/L 

Chromium, Dissolved 

D 

1 

ug/L 

Arsenic 

T 

8.7 ug/L 

Antimony 

T 

0.4ug/L 

Zinc, Dissolved 

D 

5.5 

ug/L 

Vanadium, Dissolved 

D 

3.4ug/L 

Thallium, Dissolved 

D 

O.lug/L 

Lead, Dissolved 

D 

0.65 

ug/L 

Selenium, Dissolved 

D 

0.74 ug/L 

Cobalt, Dissolved 

D 

0.45 ug/L 

Iron, Dissolved 

D 

17 ug/L 

Cadmium, Dissolved 

D 

0.043 ug/L 

Potassium 

T 

10000 ug/L 

Magnesium 

T 

24000 ug/L 

Iron 

T 

39000ug/L 

Calcium 

T 

99000 ug/L 

Aluminum 

T 

46000 ug/L 

Aluminum, Dissolved 

D 

960 ug/L 

Copper, Dissolved 

D 

3.5 ug/L 
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| Detected 

Result_QuaIifier 

SampleDate 

SampleTime 

MDL | 

N 

UJ 

28-Sep-15 

10:35 

0.4 

y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

0.043 

Y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

0.58 

|Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

0.45 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

1.2 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.06 

N 

U 

28-Sep-15 

10:35 

0.08 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.37 

N 

U 

28-Sep-15 

10:35 

1 

Y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

2.8 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.3 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

1.2 

Y 

J+ 

28-Sep-15 

10:35 

0.06 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.5 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.12 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.3 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.14 

N 

U 

28-Sep-15 

10:35 

0.1 

N 

U 

28-Sep-158:15 

0.1 

Y 

J 

28-Sep-15 10:35 

0.1 

Y 


28-Sep-15 10:35 

0.5 

Y 


28-Sep-15 10:35 

0.12 

Y 


28-Sep-15 10:35 

1 

Y 

J 

28-Sep-15 10:35 

0.043 

N 

U 

28-Sep-15 

10:35 

0.08 

N 

u 

28-Sep-15 

10:35 

0.1 

N 

u 

28-Sep-15 

10:35 

0.15 

Y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

0.58 

Y 

J+ 

28-Sep-15 

10:35 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-15 

10:35 

0.45 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

33 

Y 

j 

28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

25 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

24 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.15 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.08 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

17 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

25 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.37 

N 

UJ 

28-Sep-15 

11:30 

0.4 

\f 

J+ 

28-Sep-15 

11:30 

2.8 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

17 
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Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.1 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

480 

|Y | 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.08 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.043 

Y 


28-Sep-158:15 

0.3 

|N 

U 

28-Sep-158:15 

0.1 

N 

U 

28-Sep-158:15 

0.1 

N 

U 

28-Sep-158:15 

0.58 

Y 


28-Sep-158:15 

0.14 

Y 

J+ 

28-Sep-15 

11:30 

0.3 

N 

U 

28-Sep-15 

11:30 

0.1 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.14 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

0.37 

N 

UJ 

28-Sep-15 

10:35 

0.4 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

24 

Y 

J+ 

28-Sep-15 

11:30 

1 

Y 1 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.043 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

33 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

0.14 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

2.8 

Y I 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.58 

Y I 

J 

28-Sep-15 11:30 

0.4 

Y 


28-Sep-158:15 

0.15 

Y 


28-Sep-158:15 

0.14 

Y 


28-Sep-158:15 

0.37 

N 

UJ 

28-Sep-158:15 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-158:15 

2.8 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.15 

Y 


28-Sep-158:15 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

0.4 

Y 

UB 

28-Sep-158:15 

0.06 

|y 


28-Sep-158:15 

0.5 

Y 

J 

28-Sep-158:15 

0.12 

N 

u 

28-Sep-158:15 

1 

N 

u 

28-Sep-158:15 

0.043 

Y 


28-Sep-158:15 

33 

Y 


28-Sep-158:15 

25 

Y 


28-Sep-158:15 

24 

Y 

J 

28-Sep-158:15 

24 

N 

u 

28-Sep-159:10 

0.08 

Y 


28-Sep-159:10 

0.1 

N 

u 

28-Sep-159:10 

0.1 

Y 


28-Sep-15 10:35 

0.1 

|y 


28-Sep-158:15 

17 

N 

u 

28-Sep-159:10 

0.08 
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Y 


28-Sep-15 

12:25 

480 

N 

UJ 

28-Sep-158:15 

0.4 

Y 


28-Sep-158:15 

480 

Y 


28-Sep-158:15 

480 

Y 


28-Sep-158:15 

17 

Y 


28-Sep-158:15 

33 

Y 


28-Sep-158:15 

25 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.45 

Y 


28-Sep-159:10 

2.8 

Y 


28-Sep-159:10 

0.3 

Y 


28-Sep-159:10 

1.2 

Y 


28-Sep-159:10 

0.06 

Y 


28-Sep-159:10 

0.5 

Y 


28-Sep-159:10 

0.12 

Y 


28-Sep-159:10 

1 

Y 

J 

28-Sep-158:15 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

25 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.58 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.58 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.12 

N |ll 

28-Sep-159:10 

1 

N 

U 

28-Sep-159:10 

0.043 

N 

U 

28-Sep-159:10 

0.15 

N 

u 

28-Sep-159:10 

0.1 

Y 


28-Sep-159:10 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

0.3 

Y 


28-Sep-159:10 

24 

Y 


28-Sep-159:10 

480 

Y 


28-Sep-159:10 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

33 

Y 


28-Sep-159:10 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

25 

Y 


28-Sep-159:10 

24 

Y 


28-Sep-159:10 

0.14 

Y 

UB 

28-Sep-159:10 

0.06 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.043 

Y 


28-Sep-159:10 

0.15 

Y 


28-Sep-159:10 

0.14 

Y 


28-Sep-159:10 

0.37 

N UJ 

28-Sep-159:10 

0.4 

Y 

J+ 

28-Sep-159:10 

0.4 

N 

U 

28-Sep-159:10 

0.1 

Y 


28-Sep-159:10 

1.2 

Y 

J 

28-Sep-158:15 

0.58 

Y 


28-Sep-159:10 

0.5 
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Y 


28-Sep-159:10 

0.37 

N 

UJ 

28-Sep-159:10 

0.4 

Y 


28-Sep-159:10 

480 

Y 


28-Sep-159:10 

17 

Y 


28-Sep-159:10 

33 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

2.8 

Y 

J 

28-Sep-159:10 

0.45 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

2.8 

Y 


28-Sep-15 11:30 

25 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

24 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

480 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

17 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

33 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

0.14 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.1 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.15 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.58 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.4 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

1 

Y 


28-Sep-15 12:25 

33 

Y 

J 

28-Sep-15 12:25 

17 

Y 


28-Sep-15 12:25 

25 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

2.8 

Y 


28-Sep-15 12:25 

0.3 

Y 


28-Sep-15 12:25 

0.58 

Y 

J+ 

28-Sep-158:15 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

1.2 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.06 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.5 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.12 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.08 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.37 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.3 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

480 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

33 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

25 

Y 

J + 

28-Sep-15 

11:30 

1 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.043 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.08 

Y 


28-Sep-15 

12:25 

0.5 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

24 
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Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

Y 

j 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

v r 

28-Sep-15 

12:25 

0.58 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.45 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.043 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.06 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

1 

Y J 

28-Sep-15 

12:25 

0.12 

Y J 

28-Sep-15 

12:25 

1 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.043 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.15 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.14 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.37 

N 

;UJ 

28-Sep-15 

12:25 

0.4 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

1.2 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.06 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

N 

ill 

28-Sep-158:15 

0.08 

N 

U 

28-Sep-158:15 

0.08 

Y 

28-Sep-158:15 

2.8 

Y 

[J 

28-Sep-15 12:25 

24 

Y 

(j 

28-Sep-15 12:25 

0.4 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.15 

Y 

J 

28-Sep-15 12:25 

1.2 

Y 

28-Sep-15 

11:30 

24 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.14 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.37 

N 

[uj 

28-Sep-15 

12:25 

0.4 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

2.8 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.3 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.5 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.12 

Y 

iJ 

28-Sep-15 

12:25 

0.45 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.4 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

2.8 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.3 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.1 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

17 

Y 

28-Sep-158:15 

0.3 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.37 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.58 

Y 

28-Sep-15 

12:25 

0.14 

Y 

J 

28-Sep-15 

12:25 

0.45 
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Y 

28-Sep-15 12:25 

1.2 

Y 

J 

28-Sep-15 12:25 

0.06 

Y 

28-Sep-15 12:25 

0.14 

Y 

28-Sep-1512:25 

0.37 

|n 

UJ 

28-Sep-15 12:25 

0.4 

y 

J 

28-Sep-1512:25 

0.45 

N 

u 

28-Sep-158:15 

0.1 

Y 

28-Sep-158:15 

1.2 

Y 

28-Sep-158:15 

0.4 

Y 

28-Sep-158:15 

0.45 

Y 

J _ 

28-Sep-15 12:25 

0.1 

V 

28-Sep-15 12:25 

0.5 

t J 

28-Sep-15 12:25 

0.12 

Y 

Il 

28-Sep-1512:25 

1 

N 

UJ 

28-Sep-15 12:25 

0.4 

Y 

28-Sep-1512:25 

0.15 

Y 

28-Sep-15 12:25 

33 

Y 

28-Sep-158:15 

0.06 

Y 

28-Sep-158:15 

0.5 

Y 

28-Sep-158:15 

0.12 

Y 

28-Sep-158:15 

1 

Y 

28-Sep-15 10:35 

25 

Y 

28-Sep-15 10:35 

24 

Y 

28-Sep-15 12:25 

0.15 

Y 

28-Sep-15 12:25 

0.043 

Y 

II 

28-Sep-15 11:30 

0.12 

Y 

28-Sep-15 12:25 

480 

Y 

J 

28-Sep-15 11:30 

0.1 

Y 

J 

28-Sep-15 11:30 

0.58 

Y 

J 

28-Sep-1511:30 

0.4 

Y 

[j- 

28-Sep-15 11:30 

0.45 

Y 

28-Sep-15 11:30 

1.2 

Y 

jj+ 

28-Sep-15 11:30 

0.3 

Y 

28-Sep-15 11:30 

0.5 

Y 

J 

28-Sep-15 11:30 

0.12 

N 

Huj 

28-Sep-15 11:30 

0.4 

Y 

28-Sep-15 11:30 

480 

Y 

28-Sep-15 11:30 

17 

Y 

28-Sep-15 11:30 

33 

Y 

28-Sep-15 11:30 

17 

Y 

28-Sep-15 11:30 

17 

Y 

28-Sep-15 11:30 

25 

Y 

J- 

28-Sep-15 11:30 

0.06 

Y 

28-Sep-15 10:35 

17 

Y 

28-Sep-15 12:25 

17 
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Y 


28-Sep-15 12:25 

25 

Y 


28-Sep-15 12:25 

24 

Y 


28-Sep-15 12:25 

480 

Y 


28-Sep-158:15 

0.043 

Y 


28-Sep-15 10:35 

480 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.1 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

33 

N 

U 

28-Sep-158:15 

0.15 

N 

U 

28-Sep-15 

11:30 

0.08 

N 

u 

28-Sep-15 

11:30 

0.08 

Y 

J+ 

28-Sep-15 

11:30 

2.8 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.45 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

1.2 

Y 

J- 

28-Sep-15 

11:30 

0.06 

Y 


28-Sep-15 

11:30 

0.5 

Y 


28-Sep-15 

10:35 

17 

Y 


28-Sep-158:15 

0.37 

Y 


28-Sep-158:15 

0.45 

Y 


28-Sep-158:15 

1.2 

Y 


30-Sep-158:40 

0.06 

Y 


30-Sep-158:40 

1.2 

Y 


30-Sep-158:40 

24 

N 

u 

30-Sep-157:55 

0.4 

Y 


30-Sep-15 10:25 

0.3 

N 

u 

30-Sep-157:55 

0.58 

Y 


30-Sep-157:55 

0.4 

Y 


30-Sep-157:55 

0.45 

N 

u 

30-Sep-157:55 

0.043 

N 

u 

30-Sep-157:55 

0.15 

Y 


30-Sep-157:55 

0.15 

Y 


30-Sep-157:55 

0.37 

Y 


30-Sep-157:55 

1.2 

Y 


30-Sep-158:40 

0.12 

Y 


30-Sep-158:40 

1 

Y 

UB 

30-Sep-158:40 

0.043 

Y 


30-Sep-158:40 

0.15 

Y 


30-Sep-158:40 

0.14 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

0.08 

Y 


30-Sep-157:55 

0.5 

Y 


30-Sep-157:55 

0.14 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.4 

Y 


30-Sep-159:35 

0.12 

N 

U 

30-Sep-157:55 

1 

Y 


30-Sep-157:55 

480 

Y 


30-Sep-157:55 

17 
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Y 

30-Sep-157:55 

33 

Y 

30-Sep-157:55 

17 

N 

U 

30-Sep-157:55 

0.1 

Y 


30-Sep-158:40 

0.37 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.1 

Y 


30-Sep-159:35 

480 

Y 


30-Sep-159:35 

17 

Y 


30-Sep-159:35 

33 

N 

U 

30-Sep-157:55 

0.1 

Y 


30-Sep-157:55 

0.58 

Y 


30-Sep-157:55 

0.4 

Y 


30-Sep-157:55 

0.45 

Y 


30-Sep-158:40 

0.5 

Y 


30-Sep-158:40 

17 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

2.8 

Y 

UB 

30-Sep-158:40 

0.06 

Y 


30-Sep-158:40 

0.5 

Y 


30-Sep-158:40 

0.12 

N 

U 

30-Sep-158:40 

1 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.043 

Y 


30-Sep-158:40 

0.3 

Y 


30-Sep-158:40 

33 

N 

U 

30-Sep-158:40 

2.8 

Y 


30-Sep-158:40 

25 

Y 


30-Sep-158:40 

24 

Y 


30-Sep-159:35 

2.8 

Y 


30-Sep-159:35 

0.3 

Y 


30-Sep-159:35 

0.1 

Y 


30-Sep-159:35 

0.06 

Y 


30-Sep-158:40 

17 

Y 


30-Sep-158:40 

480 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.58 

Y 


30-Sep-158:40 

0.4 

Y 


30-Sep-158:40 

0.45 

Y 


30-Sep-158:40 

1.2 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.15 

Y 


30-Sep-158:40 

0.14 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.1 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.4 

Y 

UB 

30-Sep-157:55 

0.06 

Y 


30-Sep-158:40 

480 

Y 


30-Sep-158:40 

17 

Y 


30-Sep-158:40 

33 

N 

U 

30-Sep-158:40 

17 

Y 


30-Sep-158:40 

25 
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Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.1 

;y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.1 

Y 


30-Sep-158:40 

0.37 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

17 

Y 


30-Sep-15 10:25 

0.4 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.45 

Y 

J+ 

30-Sep-15 

10:25 

0.043 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.15 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.14 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

0.08 

In 

U 

30-Sep-15 

10:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.14 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.45 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

1.2 

Y 

UB 

30-Sep-15 

10:25 

0.06 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.5 

y 


30-Sep-15 

10:25 

0.37 

IN 

U 

30-Sep-15 

10:25 

0.4 

Y 

J 

30-Sep-157:55 

0.12 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.37 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.3 

Y 


30-Sep-159:35 

25 

Y 

J 

30-Sep-159:35 

24 

Y 


30-Sep-15 10:25 

1.2 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.06 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.5 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

0.12 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.58 

Y 

J 

30-Sep-15 10:25 

2.8 

Y 


30-Sep-15 10:25 

33 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

0.1 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.1 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.58 

Y 

J 

30-Sep-15 

10:25 

0.12 

N 

u 

30-Sep-15 

10:25 

1 

N 

u 

30-Sep-15 

10:25 

0.043 

N 

u 

30-Sep-15 

10:25 

0.15 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

1 

Y 


30-Sep-157:55 

0.3 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

480 

N 

u 

30-Sep-15 

11:25 

0.08 

Y 

J 

30-Sep-15 

11:25 

0.58 

Y 

J 

30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 

J 

30-Sep-15 

11:25 

0.45 
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Y 


30-Sep-15 

11:25 

1.2 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

17 

Y 


30-Sep-157:55 

2.8 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

480 

N 

U 

30-Sep-15 7:55 

0.1 

Y 


30-Sep-157:55 

0.06 

Y 


30-Sep-157:55 

0.5 

Y 


30-Sep-157:55 

0.12 

Y 


30-Sep-157:55 

1 

Y 

UB 

30-Sep-157:55 

0.043 

Y 


30-Sep-157:55 

1.2 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.06 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.5 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

33 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

25 

N 

U 

30-Sep-15 

10:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

2.8 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.3 

N III 

30-Sep-15 

11:25 

0.08 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.1 

Y 


30-Sep-159:35 

1 

Y 

1 

30-Sep-15 11:25 

0.12 

Y J 

30-Sep-15 11:25 

1 

N 1U 

30-Sep-157:55 

0.08 

N 

U 

30-Sep-157:55 

0.08 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

25 

Y 


30-Sep-15 

10:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.1 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.12 

N 

u 

30-Sep-15 11:25 

1 

N 

u 

30-Sep-15 11:25 

0.1 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.58 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.45 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

1.2 

N 

UJ 

30-Sep-15 

11:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.5 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

25 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

1 

N 

u 

30-Sep-15 

11:25 

2.8 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.3 

N 

u 

30-Sep-15 

11:25 

0.1 

N 

u 

30-Sep-15 

11:25 

0.1 


1805174 


ED 000792 00000322-00036 




Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.58 

Y 

UB 

30-Sep-15 

11:25 

0.043 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.06 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.5 

Y 


30-Sep-159:35 

0.5 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.14 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.37 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.45 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.1 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.06 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.043 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.37 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

480 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

33 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

33 

N 

UJ 

30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

1.2 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.1 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.12 

Y 


30-Sep-157:55 

0.3 

N 

U 

30-Sep-157:55 

0.1 

Y 


30-Sep-157:55 

25 

Y 


30-Sep-157:55 

24 

Y 


30-Sep-157:55 

24 

Y 


30-Sep-158:40 

0.3 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.1 

Y 


30-Sep-158:40 

2.8 

Y 


30-Sep-158:40 

0.58 

Y 


30-Sep-158:40 

0.4 

Y 


30-Sep-158:40 

0.45 

N 

.. 

U 

30-Sep-159:35 

0.08 

Y 


30-Sep-159:35 

0.08 

N 

u 

30-Sep-158:40 

0.08 

Y 


30-Sep-157:55 

0.37 

N 

u 

30-Sep-15 

11:25 

0.15 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.14 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

25 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

480 

N 

u 

30-Sep-157:55 

2.8 
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Y 


30-Sep-157:55 

0.14 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.3 

N 

U 

30-Sep-157:55 

0.4 

Y 


30-Sep-157:55 

480 

Y 


30-Sep-157:55 

17 

Y 


30-Sep-157:55 

33 

Y 


30-Sep-157:55 

17 

Y 


30-Sep-157:55 

25 

N 

U 

30-Sep-158:40 

0.08 

Y 


30-Sep-1511:25 

17 

Y 


30-Sep-159:35 

0.45 

Y 


30-Sep-159:35 

33 

Y 


30-Sep-159:35 

0.45 

Y 


30-Sep-159:35 

1.2 

Y 


30-Sep-159:35 

0.15 

Y 


30-Sep-159:35 

0.14 

Y 


30-Sep-159:35 

0.37 

Y 


30-Sep-159:35 

0.58 

Y 


30-Sep-159:35 

2.8 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.1 

Y 


30-Sep-159:35 

1.2 

Y 

UB 

30-Sep-159:35 

0.06 

Y 


30-Sep-159:35 

0.5 

Y 


30-Sep-159:35 

0.12 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.4 

Y 


30-Sep-159:35 

480 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.15 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.4 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.15 

Y 

UB 

30-Sep-159:35 

0.043 

Y 


30-Sep-159:35 

0.3 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.1 

N 

U 

30-Sep-159:35 

0.1 

Y 


30-Sep-159:35 

0.58 

Y 


30-Sep-159:35 

0.4 

Y 


30-Sep-159:35 

0.4 

N 

u 

30-Sep-159:35 

0.043 

Y 


30-Sep-159:35 

17 

Y 


30-Sep-159:35 

0.14 

Y 


30-Sep-159:35 

0.37 

Y 


30-Sep-159:35 

25 

Y 


30-Sep-159:35 

24 

Y 

UB 

30-Sep-15 11:25 

0.043 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.15 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.14 
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N 

U 

30-Sep-159:35 

1 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

480 

Y 


30-Sep-159:35 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.45 

Y 


30-Sep-15 11:25 

1.2 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.15 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.14 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.1 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.4 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.08 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

480 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

33 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

25 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.08 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

2.8 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.37 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

1 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.37 

N 

U 

30-Sep-15 11:25 

0.4 

Y 


30-Sep-15 11:25 

2.8 

Y 


30-Sep-15 11:25 

0.3 

N 

U 

30-Sep-15 11:25 

0.1 

Y 

J+ 

30-Sep-15 

11:25 

0.06 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.58 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.12 

N 

U 

30-Sep-159:35 

17 

N 

U 

30-Sep-15 

11:25 

0.043 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

33 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

17 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

25 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

24 

Y 


30-Sep-15 

11:25 

0.5 
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MDL_Units 

Reporting_Limit 

Reporting Limit Units 

Matrix 

QA_Comment 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 Ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

1.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

lug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 0.1 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 


1805174 


ED 000792 00000322-00050 




ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.45 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1.2 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.15 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.14 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

480 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.08 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.37 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.4ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

2.8 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.3 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.1 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.06 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.58 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.12 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.043 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

33 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

17 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

25 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

24 ug/L 

Surface Water 

L2 Val 

ug/L 

0.5 

ug/L 

Surface Water 

L2 Val 
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| Latitude 

; Longitude 

! Analysis 

36,99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 
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37.25823 

-109.31060 200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278245.1 Mercury (CVAA) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278245.1 Mercury (CVAA) 
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37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 
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36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 200.7 Metals (ICP) 
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37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.73589 

-108.25399 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 


1805174 


ED 000792 00000322-00057 




37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 
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37.14999 

-109.86628 200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060245.1 Mercury (CVAA) 

37.25823 

-109.31060245.1 Mercury (CVAA) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060245.1 Mercury (CVAA) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 
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36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278200.7 Metals (ICP) 
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37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060245.1 Mercury (CVAA) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 
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37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399245.1 Mercury (CV A A) 

36.73589 

-108.25399245.1 Mercury (CVAA) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.25823 

-109.31060200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 
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37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.78162 

-108.69278 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.99622 

-109.00468 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.78162 

-108.69278 

245.1 Mercury (CVAA) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 
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36.73589 

-108.25399 200.8 Metals (ICP/MS) 


37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 


36.73589 

-108.25399200.8 Metals (ICP/MS) 


36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 


36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 


36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 


36.73589 

-108.25399200.7 Metals (ICP) 


36.73589 

-108.25399 

200.7 Metals (ICP) 

36.78162 

-108.69278 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 200.7 Metals (ICP) 


36.99622 

-109.00468 200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 


36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 


36.99622 

-109.00468200.7 Metals (ICP) 


37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 


37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 
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36.99622 

-109.00468200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

36.99622 

-109.00468 200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

245.1 Mercury (CVAA) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 

36.99622 

-109.00468 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.8 Metals (ICP/MS) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.7 Metals (ICP) 

37.14999 

-109.86628 

200.8 Metals (ICP/MS) 
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